fa — Coupe en long sur 1'axe — 3m ioc
Demi-coupes en travers — 3mm sur x,i- de f.              a la clef
j — Coupe en long de la culee rive cauclie — 3mm
Archivoltes         isl - Couronnement - 3
f
Chaperon — 2C
fs — Demi-plan par-dessus I
f_ — Elevalion
YOUIC5      |S«
Cordon des pelites
piles — 3"" f
